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PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-16 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം ആകെ 1 ,500 - ന്റെ 
നിര ത ദ വ്യവും - 500 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്രതത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


നമ്പർ പി1 / 4710 / 2015 . 

2015 ജൂ ലൈ 15. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എ ബി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിൽ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 8 / 15/ പി1/ സി /2015. 
ഇനം - Moulds, Sieves and Equipments for concrete 

lab of Civil Engg . 
(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www. cet. ac . in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ 420 ( 400 + 5 % VAT ). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 210 ( 200 + 5 % VAT ). 

തപാൽ വഴി- 470. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 21- 8 - 2015, 2 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും -- 21 -8 - 2015, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും -- 
22 - 8 - 2015, 11 മണി. 


No. P1/ 4710/2015/ CET. 

- 15th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the use of Civil Engineering Department, 
College of Engineering, Thiruvananthapuram. 

Tender No . — 8/15/P1/CE . 
Item - Moulds, Sieves and Equipments for concrete 

lab of Civil Engg. 
( For more details visit www .cet.ac.in ) 
Cost of tender form : 

Original - 420 ( 400 + 5 % VAT). 
Duplicate 210 ( 200 + 5 % VAT). 
By post ( Original) - 470 . 


94 


KERALA GAZETTE 


[ PART III 


| Last date and time of sale of tender form - 21 - 8 - 2015 , 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
21 -8 -2015 , 3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 22 - 8 - 2015 , 
11 a. m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or Cash Remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 500 and Earnest Money Deposit - 1, 500 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 


No. P3/5132/ 2015. 

16th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the use of Architecture Department, 
College of Engineering, Thiruvananthapuram . 

Tender No . — 11/P3/2015/Arch . 
Item — Consumables . 
( For more details visit www .cet .ac . in ) 
Cost of tender form : 

Original - 1,050 ( 1,000 + 5 % VAT). 
Duplicate - 525 ( 500 + 5 % VAT). 

By post ( Original) - 1,100 . 
Last date and time of sale of tender form 
1-9-2015, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
1- 9- 2015, 3 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 2 -9 - 2015, 
11 a . m . 


നമ്പർ പി3 / 5132/ 2015 . 

2015 ജൂ ലൈ 16. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
ആർക്കിടെക്ച്ചർ വകുപ്പിൽ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 11 /23/ 2015/ Arch . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or Cash Remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 500 and Earnest Money Deposit - 4, 600 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 


( 3 ) 


നമ്പർ പി1 / 5166 / 2015. 


2015 ജൂ 


ലൈ 16. 


ഇനം കൺസ്യൂമബിൾസ്. 
( കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www. cet. ac .in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ 1,050 ( 1, 000 + 5 % VAT ). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 525 ( 500 + 5 % VAT ). 

തപാൽ വഴി- 1,100. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 1-9 - 2015 , 2 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 9 - 2015 , 3 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
2 - 9 - 2015, 11 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർ ഘാ സു കൾ പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഒറി ജി നൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 4,600 നിരതദ്രവ്യവും - 500 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
കെമിസ്ട്രി വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപക ര ണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 9 / 15/ പി1/ കെ . 
ഇനം -- Equipments, Glass wares & Chemicals for 

-- Chemistry lab . 
( കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cet .ac .in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 525 ( 500 + 5 % VAT ). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 315 ( 300 + 5 % VAT). 

തപാൽ വഴി- 575. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 24 - 8 - 2015 , 2 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും - 24 - 8- 2015, 3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും -- 
25 - 8 - 2015 , 11 മണി. 


നമ്പർ പി4 /5173 / 2015 . 

2015ജൂ ലൈ 16 . 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിൽ 
ആ വശ്യമായ ഉ പ ക ര ണങ്ങ ൾ വിത ര ണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 2, 400 - ന്റെ 
നിര ത ദ വ്യവും - 500 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


No. P1/ 5166 /15 / CET. 

16th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the use of Chemistry Department, 
College of Engineering , Thiruvananthapuram . 

Tender No . - 09 /15/ P1/ Che. 
Item - Equipments , Glass wares & Chemicals for 

Chemistry Lab . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 03 / പി4/ 15/ ഇ . സി . ഇ . 
ഇനം - ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് - 18 എണ്ണം. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cet.ac.in .- ൽ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- ഒറിജിനൽ - 945 ( 900 + 5 % VAT ). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 525 ( 500 + 5 % VAT ). 

തപാൽ വഴി- 1,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 20 - 8- 2015, 2 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 8 - 2015 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21- 8 - 2015 , 11 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 4, 500- ന്റെ നിരതദ്രവ്യവും 

500 വില യു ള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


(For more details visit www .cet.ac .in ) 


Cost of tender form : 

Original - 525 ( 500 + 5 % VAT). 
Duplicate = 315 ( 300 + 5 % VAT ). 

By post ( Original ) - 575. 
| Last date and time of sale of tender form - 24- 8-2015, 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
24 -8- 2015, 3 p . m . 


Date and time of opening of tender - 25- 8 - 2015, 
11 a . m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or Cash Remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 500 and Earnest Money Deposit - 2 ,400 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 


No. P4/ 5173/2015 . 

| 16th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the use of Electronics and Communication 
Engineering Department, College of Engineering , 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. — 03/P4 /15 /ECE. 
Item Digital Storage Oscilloscope — 18 Nos . 
(For more details visit www .cet.ac. in ) 
Cost of tender form : 

- Original - 945 ( 900 + 5 % VAT). 

Duplicate = 525 ( 500 + 5 % VAT ). 

- By post (Original) - 1,000. 
| Last date and time of sale of tender form - 20 -8 - 2015, 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
20- 8 - 2015, 3 p . m . 


- 
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| Date and time of opening of tender - 21 - 8- 2015, 
11 a . m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or Cash Remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 500 and Earnest Money Deposit - 4,500 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 


നമ്പർ പി4 / 5229 / 2015. 


2015 ജൂ 


ലൈ 16. 


- No . P4/ 5229 /2015. 

16th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the use of Electronics and Communication 
Engineering Department, College of Engineering, 
Thiruvananthapuram. 

Tender No. — 04 /P4 / 15 /ECE. 

Item - USB Average Power Sensor - 1 No. 
Frequency Range = 10 mHz to 18 GHz (-50 dBm to + 
30 dBm). 

( For more details visit www .cet.ac.in ) 
Cost of tender form : 

Original - 630 ( 600 + 5 % VAT ). 
Duplicate - 315 ( " 300 + 5 % VAT). 

By post ( Original) - 680 . 
Last date and time of sale of tender form — 10 - 9 - 2015 , 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
- 10 - 9 - 2015 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 11 - 9 -2015, 
11 a. m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or Cash Remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 500 and Earnest Money Deposit - 3 ,000 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജില 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിൽ 
ആവശ്യമായ ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 04/ പി4/ 15 / ഇ . സി. ഇ . 

ഇനം - USB Average Power Sensor - 1 No . 
Frequency Range = 10 mHz to 18 GHz (-50 dBm to + 
30 dBm). 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www. cet . ac .in . - ൽ ലഭ്യമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ " 630 ( 600 + 5 % VAT ). 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 315 ( 


300 + 5 % VAT ). 


തപാൽ വഴി - 680. - 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപനയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 10 - 9 - 2015, 2 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 9 - 2015, 3 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 9 - 2015, 11 മണി. 


നമ്പർ പി4 / 5232/ 15. 

2015 ജൂ ലൈ 17 . 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിൽ 
ആവശ്യമായ ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത ര ണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 04/ പി5 /15 / ഇ . സി . ഇ . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cet. ac.in . - ൽ ലഭ്യമാണ്. 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം - 3,000 - ന്റെ നിരതദ്രവ്യവും 
- 500 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


ഇനവിവരം 


(1) റേഷ്യാകൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ട്രെയിനർ - 1 എണ്ണം. 
( 2) കാസ്കേഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ട്രെയിനർ - 1 എണ്ണം. 
(3) ഫീഡ് ഫോർവേഡ്കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം. 

( കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www. cet.ac.in . - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 


form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or Cash Remittance to this office. As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 500 and Earnest Money Deposit - 4, 900 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1, 050 ( 1, 000 + 5 % VAT ). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 525 ( 500 + 5 % VAT ). 

തപാൽ വഴി 1,100. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 14-9 -2015 , 2 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 9- 2015, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2015 , 11 മണി. 

- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം - 4,900 നിരതദ്രവ്യവും - 500 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


College of Engineering , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


നമ്പർ ഡി3 / 2474/ 2015 / RIT. 

2015 ജൂൺ 23. 
- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സസ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് 
നൽകുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ക വ റു ക ളിൽ മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 2,75,605 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 630. 

പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11- 8 - 2015, 2 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 -8 -2015 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 -8- 2015, 
3 മണി. 


No. P4/5232/ 2015. 

- 17th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the use of Electronics and Communication 
Engineering Department, College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 

Tender No . — 05/P4/ 15 /ECE. 
Items (1 ) Ratio Control System Trainer - 1 No . 

- (2 ) Cascade Control System Trainer - 1 No. 

(3 ) Feed Forward Control System - 1 No. 
( For more details visit www .cet.ac.in ) 
Cost of tender form : 

Original 1,050 ( 1, 000 + 5 % VAT ). 
Duplicate = 525 ( 500 + 5 % VAT). 

- By post ( Original ) - 1,100. 
Last date and time of sale of tender form - -14-9 -2015, 
2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
14 -9 -2015, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 15- 9 - 2015, 
11 a . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 35 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും വിലയോടൊപ്പം 
മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 3 - 8 - 2015 ആയിരിക്കും. 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വില എല്ലാ 
നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ ., പാമ്പാടി, 
കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യു വാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
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- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 630. 

പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 8 - 2015 , 1 മണി. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 8 - 2015, 1 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 18 - 8 - 2015, 
2 മണി. 


ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർ ഘാ സി നൊപ്പം 100 വില യുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക പ്പെടുന്ന താ ണ് . 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. D3/2474/2015/ RIT. 

- 23rd June 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Consumables required for the use of Electrical and 
Electronics Engineering Department of Rajiv Gandhi 
Institute of Technology, Kottayam . 

Total Estimate Cost - ` 2, 75 ,605. 
Cost of tender form (Including VAT ): 

Original — 630 . 

Duplicate 315 . 
Last date and time of sale of tender form — 11-8 -2015, 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 12-8-2015, 3 p . m . - 
Date and time of opening of tender - 13 - 8- 2015, 3 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by Money Order to the undersigned 
which should be received on or before 3 - 8 - 2015 . 

Tender forms can be had from the Office 
of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Velloor P. O ., Pampady, Kottayam - 686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed with Tender No. and date . Cheque , Postage 
Stamp, Draft, Postal Order etc. will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും വിലയോ 
ടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി 

) ർ 

ഡ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 10 - 8 - 2015 ആയിരിക്കും. 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വില എല്ലാ 
നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം - 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value 100 and EMD 
1 % of total cost of the articles tendered by way of DD in 
favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected . Detailed specification will be issued 
along with the tender forms. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ യാതൊ രു കാ ര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യു വാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദ ർ ഘാ സി നൊപ്പം 100 വില യു ള്ള കേരള 
മുദപത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ് . 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫാറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. D1/ 3010 /2015 / RIT. 

- 8th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Mechanical Type Heat Pump and Window Air Conditioner 
Trainer to the Mechanical Engineering Department of 
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam. 

Total Estimate Cost — 3,00,000 . 
Cost of tender form ( Including VAT): 

Original — 630 

Duplicate - 315. 
| Last date and time of sale of tender form - 17-8 - 2015 , 
1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 18 -8 -2015 , 1 p . m . 
Date and time of opening of tender - 18 - 8-2015, 2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should sendº 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by Money Order to the undersigned 
which should be received on or before 10 -8 -2015 . 


( 2 ) 


നമ്പർ ഡി1 / 3010 / 2015. 


2015 ജൂ 


ലൈ 8. 


- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക് നോ ള ജി യിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് Mechanical Type Heat Pump , Window 
Air Conditioner Trainer ഇവ നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 3, 00,000. 


Tender forms can be had from the Office 
of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Velloor P . O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed with Tender No. and date . Cheque, Postage 
Stamp, Draft , Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable. 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value . 100 and EMD 
1 % of total cost of the articles tendered by way of DD in 
favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected . Detailed specification will be issued 
along with the tender forms. 


- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാ സി നൊപ്പം 100 വില യുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മ ത പ്രതവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. D3/2693/2015 / RIT . 

9th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Consumables required for the use of Electronics and 
Communication Engineering Department of Rajiv Gandhi 
Institute of Technology, Kottayam . 

Total Estimate Cost 1,54 ,075. 
Cost of tender form (Including VAT ): 

Original - 420 . 

Duplicate - 210. 
Last date and time of sale of tender form — 8 -9 -2015 , 
11 a. m . 


( 3) 


Last date and time of receipt of tender - 8 -9 - 2015, 3 p . m . 


നമ്പർ. ഡി3 / 2693/ 2015/ RIT. 

2015 ജൂ ലൈ 9. 
കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് 
നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
കവ റു ക ളിൽ മത്സ ര സ്വ ഭാ വ മു ള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,54, 075. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 9 - 2015 , 11 മണി. 


Date and time of opening of tender — 9 - 9 -2015 , 3 p . m . 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 9 - 2015, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 9 - 9 - 2015 , 
3 മണി. 


Those who want tender forms by registered post 
should sendº 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by Money Order to the undersigned 
which should be received on or before 31 -8 -2015 . 

Tender forms can be had from the Office 
of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Velloor P . O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed with Tender No. and date, Cheque, Postage 
Stamp , Drafts, Postal Order etc. will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും വിലയോ 
ടൊപ്പം മണി യോർഡർ ആയി അയയ് ക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 31 - 8 -2015 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ., പാമ്പാടി, 
കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊ രു കാ ര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യു വാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value - 100 and EMD 
1 % of total cost of the articles tendered by way of DD in 
favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected , detailed specification will be issued 
along with the tender forms. 


Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Kottayam. 


( Sd.) 
Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ പി1/ 2359 / 2015 / എം . ഇ . 

2015 ജൂ ലൈ 8. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് 
ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്കായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ നമ്പരും പേരും അടങ്കൽ തുകയും - P1/ 12 /2015 - 16 
മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് 
ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ - 1,75,000. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ( നേരിട്ട്) - 420. 
തപാൽ വഴി - 470. 
പകർപ്പ് ( നേരിട്ട്) - 2010 . 
തപാൽ വഴി 260. 


Cost of Tender forms (Including VAT ): 

Original (Direct) - 420. 
By Post - 470 
- Duplicate (Direct) 210 . 

By Post - ` 260 . 

The tenders should be superscribed as Tender 
No . P1 /12/ 2015-16 due on 17- 8 - 2015 at 3 p . m . and 
addressed to the undersigned to reach her before 
17 - 8 - 2015 at 3 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 11 a . m . on 18 -8 - 2015 in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
- 420 including VAT which is the price fixed for the same 
and which is non - refundable under any circumstances . 
The tender forms are not transferable . Sale of tender forms 
will be closed at 2 p . m . on 17 -8 - 2015 . Drafts , Cheques, 
Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of forms, nor will the form be sent per V . P . P. 
Duplicate tender forms, if required will be issued at 
- 210 including VAT per copy. 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed in 
Kerala Stamp Paper of value of ` 500 and an EMD of 1 % 
of the total cost of the articles tendered . Tenders without 
agreement and EMD will be rejected . Those who want the 
tender form by post should send 470 including VAT by 
Money Order to the undersigned . Outside firms who 
desire to get Kerala Stamp Paper should send an 
additional amount of 550 along with the cost of 
tender forms. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിതാഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 
17 - 8 - 2015 - ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർ ഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ 18 - 8 - 2015 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആധികാരികമായി 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 
വില നൽകി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
17 - 8 - 2015 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, 
ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
വി. പി . പി . ആയി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ മുകളിൽ 
കാണിച്ച പ്രകാരമുള്ള തുക കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 500 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പത്രവും 1 % നിര ത ദ വ്യവും വയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സമ്മ ത പ്രതവും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
നിശ്ചിത തുക മണിയോർ ഡറായി പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ., 
കോഴിക്കോട്- 673 005 എന്ന പേരിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപത്രം 
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
550 കൂടി അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 


Office of the Principal , 
Govt. Engineering College, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


No, P1/ 2359 /2015/ ME . 

| 8th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the purchase of Plate 
Type Heat Exchanger for the Heat Transfer Laboratory of 
Mechanical Engineering Department of Government 
Engineering College , Kozhikode . 

Tender No. and Name of Tender with PAC 
P1 /12/ 2015 - 16 - - SS Plate Type Heat Exchanger for the HT 
Lab of ME Department - 1,75,000. 


നമ്പർ ഡി2 /3114 /2015. 

| 2015 ജൂ ലൈ 9. 
കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന്മുദ്രണംചെയ്ത ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 3,70 ,000. 


EMD19 %. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


Details of Items 


| St. 


Items with Specification 


No. 


Quantity 
(Nos .) 


5 


മുദ്രണം ചെയ്ത ദ ർ ഘാ സു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 25-8 -2015 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 26 - 8- 2015 - ന് രാവിലെ 
11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ | 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ - 840 ( നികുതിയടക്കം) 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തനിപകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 420 ( നികുതിയടക്കം) അടച്ച് 

കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക് 
ഡിഡി/ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി . ഒ . എന്നിവ മുഖേന 
അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. വി . പി . പി . അനുവദനീയമല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ 25 - 8 - 2015 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ പണമടച്ച് 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
തപാൽ ചാർജ്ജായി 30 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 


Laptop Computer System 
Processoer : Core i7 (4th Gen ) 
RAM 

: 8GB DDR3 
Hard Disc Drive : 1 TB 
Other 

- : Windows 8.1 , 
4 GB Graphs 
with HDMI 
HDMI Port 


2 


External Hard Disc 


2 TB Back up plus — USB Interface 


- 


2 


No . D2/3114/ 2015 . 


- 9th July 2015, 


നമ്പർ ഡി1/2047/ 2015/ ജി. സി. ഇ . കെ . 2015 ജൂ ലൈ 15. 

- കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്കാ വ ശ്യമായ 
വാട്ടർ കൂളർ വിത രണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി1/2047 /2015. 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following items to Govt. College of Engineering, Kannur. 


അടങ്കൽ തുക - 


3,70, 000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 840. 
പകർപ്പ് - 420 . 
തപാൽ വഴി - 870 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 24- 8 - 2015, 3 മണി. 


Estimate Cost - 3, 70 ,000 . 
| EMD - 1 % of quoted rate. 

- The tender should be superscribed No. D2/3114/2015 
and addressed to the Principal, Government College of 
Engineering, P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. Last 
date of receipt of tender is on 25 -8 - 2015 at 4 p. m . and the 
tender will be opened at 11 a . m . on 26 - 8 - 2015 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering, 
P. 0 . Parassinikkadavu , Kannur- 670 563 , obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of 840 which is the 
price fixed for a form /set of forms and which is non 
refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable . Sale of tender form will be closed at 
3 p . m . on 25- 8 - 2015 . Cheques, Postage Stamps, D . D ., 
I. P . O . etc . will not be accepted towards the cost of 
forms, not will the forms be sent as per V.P.P. Duplicate 
tender forms if required will be issued at - 420 per copy. 

Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of 30 towards the postal charge . 

Sale of Tender forms will begin only after 
publication of notification in the Dailies. 


ദർഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 24- 8 - 2015 , 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25-8-2015, 
11 മണി. 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
- ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
- വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
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No. D1-2047 /2015/GCEK . 

15th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of Water 
Coolers with purifying facility for Government College of 
Engineering , Kannur. 

Tender No. - D1/ 2047/2015/GCEK . 
Approximate Cost - ` 3,70,000. 
Cost of tender form : 

Original — \ 840. 
Duplicate — 420 . 

By post (Original) 870 . 

Last date and time of sale of tender form — 24 -8 - 2015 
at 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
24 -8 -2015 at 4 p . m . 

Date and time of opening of tender — 25 - 8- 2015 at 
11 a . m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


With in -built intensity sensors to monitor uv 
performance , Pre -warning indication for 
pre- filter clogging , automatic Re-purification 
system , built in timer to monitor the life of 
UV lamp, microprocessor controlled system 
with Real time clock , Auto dumping facility 
for unused water. 
Online Water Purifier cum normal 
ater Pinterest cum 

and 4 Nos. 

normai cand 
cold dispenser with 35 Normal + 20 Cold , 
Litres Capacity 
Flow rate 

: 120 Ltr./hour 
Storage capacity : 55 Litre 
Purification method : Ultra Violet 
Frequency of 

Purification /day : 2 
Purification time : 8 minutes (max.) 
Number of Faucets : 2 
Compressor wattage : 120 watts (max.) 
Power supply : 180 - 260 volts , 50 Hz , 

with proper earth 
connection 3 pin top , 


15A . 


With in -built intensity sensors to monitor uv 
performance , Pre -warning indication for pre 
filter clogging , automatic Re-purification 
system , built in timer to monitor the life of 
UV lamp, microprocessor controlled system 
with Real time clock , Auto dumping facility 
for unused water. 


List of Items 


Items with Specifications 


Quantity 


3 


(2 ) 


(3) 


1 No. 


Online Water Purifier cum normal and 1 No. 
hot dispenser with 10 Normal + 5 Hot 
Litres Capacity 
Storage Tank : 10 Litres (Normal ) + 

5 Litres (Hot) 
Processing Tank 
Capacity 

: 6 Ltrs. (minimum ) 
Disinfection time/ 
4 Litres 

: 4 minutes 


Number of Faucets : 2 


1 Online Water Purifier cum normal hot and 

cold dispenser with 35 Normal + 5 Hot + 
20 Cold , Litres Capacity 
Flow rate 

: 120 Ltr./hour 
Storage capacity : 60 Litre 
Purification method : Ultra Violet 
Frequency of 
Purification /day : 2 
Purification time : 8 minutes (max.) 
Heater wattage : 1000 watts (max.) 
Compressor wattage : 120 watts (maximum ) 
Power supply : 180 -260 volts , 50 Hz 

with proper earth 
connection 3 pin top , 


Heater wattage 
Power supply 


: 1000 watts (maximum ) 
: 180 -260 volts, 50 Hz, 

with proper earth 
connection 3 pin top , 
15A . 


Automatic 

Re-purification : Every 8 Hours 
Fibre body, Table top installation 


15A . 


നമ്പർ ഡി1/ 3055 / 15 / ജി . സി . ഇ . കെ . 


2015 ജൂ 


ലൈ 15 . 


കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലെ അഡ്വാൻസ് ഡ് മാനു ഫാ ക് ച റിംഗ് 
ലാബിലേക്കാവശ്യമായ കോട്ടിംഗ് തിക്ക്നെസ്സ് ഗേജ് വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ ഡി1/3055/2015. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 
പകർപ്പ് - 315 . - 

തപാൽ വഴി - 660. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 25 - 8 - 2015, 3 മണി. 

ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 8 -2015, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 -8 -2015, 
11 മണി. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


List of Items 


Items with Specifications 


Quantity 


No. 


1 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളൂ . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
| 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിൽ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


No. D1- 3055/2015/ GCEK . 

15th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the purchase of Coating 
Thickness Gauge to the Advanced Manufacturing Lab of 
Department of Mechanical Engineering to Government 
College of Engineering , Kannur as per specification 
attached . 

Tender No. - D1/3055/2015 . 
Cost of tender form : 

Original - 630 . 
Duplicate — 315 . 

By post (Original) — 660 . 
Last date and time of sale of tender form - 25- 8 - 2015 
at 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
25 - 8 - 2015 at 4 p . m . 

Date and time of opening of tender - 26 - 8 - 2015 
at 11 a . m . 


Coating Thickness Gauge with two probes 1 No. 
to measure thickness 0-200 am and 0-1500 am 
along with infra -red USB adaptor for 
printer and PC Coating thickness gauge 
shall support multiple probes, Automatically 
identifies substrate type and activates 
appropriate measuring procedure. Scan 
mode enables continuous measurement. 
Automatic identification of probe type 
used . Data transfer to printer / PC via . 
infra-red or RS 232 serial interface, Number 
of readings , mean value, standard deviation , 
maximum and minimum reading, kvar, cp, 
cpk Protection glass -IP 52 (proof against 
dust and dripping water). 
DIN , ISO , ASTM , BS standards 
Magnetic induction principle (F -Mode ) 
Eddy -current principle (N -mode ) 
Suitable for Ferrous and Non ferrous 
substrate 
Tolerance for Probe ( 0- 200am) shall be t 
( 0.7um + 1 % of reading ), 
Resolution 0.1um or < 0.2 % of reading, 
Tolerance for Probe (0- 1500um ) shall be + 
(1um + 1 % of reading), 
Resolution 0. 1 um or < 0 .2 % of reading, 
Necessary software , Carrying case, 
Protective cover 
Warranty - Minimum one year 
Calibration and other standards certificates 
Instruction manual and training at institution 
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| Date and time of opening of tender - 25 - 8 - 2015 
at 11. 30 a . m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


നമ്പർ ഡി1/ 3113 / 15 / ജി. സി . ഇ . കെ . 

2015 ജൂ ലൈ 15 . 
കണ്ണൂർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോ ളേ ജിലെ സിവിൽ 
വിഭാഗത്തിലെ സർവെ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി1 / 3113 /2015/ ജി . സി. ഇ . കെ . 
അടങ്കൽ തുക - 1,49,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 
പകർപ്പ് - 2010. 

തപാൽ വഴി - 450. 
ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 24 - 8- 2015, 3 മണി. 

ദർഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24- 8- 2015, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25- 8 -2015 , 
11. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


List of Items 


- 


Items with Specifications 


Quantity 


St . 
No . 


3 Nos. 


-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിൽ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


| 1 Hand held GPS 

- Size 19cm wide x 11.2cm deep including 
No. 

connectors, with 
complete features 
(Internal Batteries, casing, power input and 

complete technical specifications). 
Pre delivery inspection and demonstration 

to be arranged by the supplier 
2 Theodolite 

Direct reading Vernier Transit Theodolite 
with 10 seconds accuracy, with optical 
plummet shifting tribrach and optical 
plummet systems, full brass/ gunmetal 

body and need pure silver circles 
3 Distance Meter 

Measuring range 0.05 to 120m, 
Measuring accuracy 2 mm , minimum unit 
displayed 1mm , laser type : 635nm , area, 
volume, and indirect measurements, 
Continuous measuring , addition /subtraction , 
display illumination , dimension 
116 x 54 x 35mm, 
Weight : 155g, 
Temperature range : for storage -25° C to 
+ 70° C and operation 0° C to + 40° C 


2 Nos . 


No. D1-3113/2015/ GCEK . 

15th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
equipments for Survey Lab of the Department of Civil 
Engineering to Government College of Engineering, 
Kannur as per specification attached . 

Tender No. - D1/3113/2015 / GCEK . 
Approximate Cost - 1,49,000 . 
EMD — 1 % of the amount quoted . 
Cost of tender form : 

Original - 420 . 
Duplicate — \ 210 . 

By Post ( Original) - 450 . 
- Last date and time of sale of tender form - 24- 8 - 2015 
at 3 p . m . 


Terms and Conditions 


Last date and time of receipt of tender form 
24- 8 -2015 at 4 p . m . 


1. The total contract price shall be for the full quantity 
-- as described. 
2. The supplier should enclose relevant documents and 

vouchers . 


3. The supplier should enclose the contact addresses 

along with phone/ fax for reference for the quoted 

item . 
4. The delivery of item securely and neatly packed . 
5. All duties, taxes and other levies payable by the 

supplier under the contract shall be included in the 

total price. 
6 . The supplier should be last five year existence in 

India . 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
- മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 

100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


The work includes the following 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിൽ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


1. 


The supply and installation of the equipment with 
accessories. 


No. D1-3617/2015/ GCEK . 


17th July 2015. 


2 . The supplier should offer onsite training to users 

after installation at our lab . 


Sealed tenders are invited for the purchase of Fire 
Extinguishers for installing at Various Locations of 
Government College of Engineering, Kannur as per 
- specification attached. 


Tender No. - D1/3617/2015/ GCEK . 


3. Testing of equipment. 
4. To provide, one copy each of following 

documentation (on CD /DVD and printed manual, 
both ) 

(a ) Installation manual 
| (b ) Operating manual 

( c ) Service manual 
5. Repair /refurnishing work to restore the damage 

caused due to the cabling or any other work related 
to Installation . 


Approximate Cost - 


4, 92, 700 . 


Cost of tender form : 


Original - 


1,050. 


Duplicate — " 525 . 


By Post (Original) — 1,080 . 


6 . Any other work required for equipment making 

functional at the satisfaction of GCE , Kannur. 


| Last date and time of sale of tender form - 3 -9 -2015 at 
3 p . m . 


നമ്പർ ഡി1/ 3617 / 15 / ജി . സി . ഇ . കെ . 


2015 ജൂ 


ലൈ 17. 


Last date and time of receipt of tender form 
3- 9-2015 at 4 p . m . 


കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഗഷേഴ്സ് വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Date and time of opening of tender - 4 - 9 - 2015 at 
11 a . m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി1/ 3617/ 2015 / ജി . സി . ഇ . കെ . 


ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 4,92,700 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 
പകർപ്പ് - 525. 
തപാൽ വഴി- 1,080. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or cash remittance to this office. As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 3- 9 - 2015, 3 മണി. 

ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 9 - 2015, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 4- 9- 2015, 
11 മണി. 
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List of Items 


Items with Specifications 


Quantity 


No. 


( 1) 


(2) 


7 Nos. 


1 Fire Extinguisher (ABC Powder type) 

2Kg Capacity ) 
BIS approved , CE certified , ABC powder 
type Fire Extinguisher of 2 Kg. capacity , 
suitable for class A , B , C fires as well as 
electrical fires. 
Consisting of: 
Deep drawn steel cylinder, squeeze lever 
Discharge valve, pressure indicating 
guage, duly charged with Mono 
Ammonium Phosphate. 
It should have a controllable discharge 
mechanism . 


Consisting of : 
Squeeze grip activation , with controllable 
discharge mechanism . 
Discharge time: 8 seconds minimum 
Bulk Range: 1 mtr minimum 
Can external coating spray painting . 

Warranty : 1 year minimum . 
4 Fire Extinguisher (CO, Type) — 4 .5kg 27 

capacity 
ISI Marked , CE certified , CO , squeeze grip 
type Fire Extinguisher of 4 .5 Kg capacity , 
suitable for class B , C fires as well as 
electrical fires. 
Consisting of : 
Squeeze grip activation , with controllable discharge 
mechanism . 


Discharge time: 8 seconds minimum 


Range : 2 mtrs minimum 
Service pressure : 15 bar 
Working Temperature : + 10° C to + 50° C 
minimum 


Bulk Range : 2 mtr minimum 
Can external coating spray 
painting. 
Warranty : 1 year minimum . 


2 


86 


Discharge time: 8 seconds minimum 
Warranty : 5 years minimum . 
Fire Extinguisher (ABC Powder type) — 
4Kg capacity ) 
ISI Marked , CE certified , ABC powder type 
Fire Extinguisher of 4 Kg capacity, suitable 
for class A , B , C fires as well as electrical 
fires. 
Consisting of : 
Deep drawn steel cylinder, squeeze lever 
Discharge valve , pressure indicating guage, 
duly charged with Mono Ammonium 
phosphate . 


mmuố W11/3030 / 15 / 21.01.M .Od . 

2015 2004 20. 
- കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
മെഷീൻസ് ലാബിലേക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

BôreibmŬ mmow11 / 3030 / 21.Ml. M . D . 
Boso mos 2,78,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Brom OB - 630. 

Dra - 315 . 
00108 2197 660. 


It should have a controllable discharge 
mechanism . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവ സാന 
0900100 NOON03- 9 -2015 , 3. amml. 

ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
NOO103- 9 - 2015 , 4 oom ). 


Range : 4 mtrs minimum 
Service pressure : 15 bar 
Discharge time: 13 seconds minimum 

Warranty : 5 years minimum . 
3 Fire Extinguisher (CO , Type) — 2kg 

capacity 
ISI marked , CE certified , CO , squeeze grip 
type Fire Extinguisher of 2 Kg capacity , 
suitable for class B , C fires as well as 
electrical fires. 
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BÖrebnŬ MOD9m 000100 No No - 4 -9 -2015 , 
11 com . 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
women 400mloološ CAIG3ă , Dom28 –670 563 29m 


ome 


- 


ന്ന 


6 


മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭി 
ക്ക് 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്ര പ ത ത്തിൽ ( പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
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No. D1-3030 /2015 /GCEK . 

20th July 2015. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Equipments for the use of Electrical Machine Lab under 
the Department of Electrical and Electornics Engineering of 
Government College of Engineering, Kannur 

Tender No. - D1/3030/GCEK . 
Approximate Cost - ` 2,78,000 . 
Cost of tender form : 

Original— · 630 . 
Duplicate — \ 315 . 

By post (Original) · 660 ( 630 + 30 ). 

Last date and time of sale of tender form — 3 -9 -2015 at 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
3 -9 -2015 at 4 p. m . 

Date and time of opening of tender — 4 - 9 -2015 at 
11 a . m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office. As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


response Confirming to IS standards 
2 0 - 100 mA (milli ) Portable Moving Coil 

(MC) DC Ammeter 
0 - 100 mA (milli ) MC ammeter educational 
type housed in bakelite case with knife 
Edge Pointer & anti parallax mirror, quick 
response Confirming to IS standards 
0- 1A Portable Moving Coil (MC) DC 
Ammeter 
0 - 1A MC ammeter educational type housed 
in bakelite case with knife Edge Pointer & 
anti parallax mirror, quick response 

Confirming to IS standards 
4 0 -2.5 /5A Portable Moving Coil (MC ) DC 

Ammeter 
0 - 2. 5 /5A MC ammeter educational type 
housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer & anti parallax mirror, quick response 

Confirming to IS standards 
5 0 - 15 /30A Portable Moving Coil (MC) 

DC Ammeter 
0 - 15 / 30A MC ammeter educational type 
housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer & anti parallax mirror, quick 
response Confirming to IS standards 
0-1A Portable Moving Iron (MI) AC 
Ammeter 
0 - 1A MI ammeter educational type housed 
in bakelite case with knife Edge Pointer & 
anti parallax mirror , quick response 

Confirming to IS standards 
7 0 -2.5/5 A Portable Moving Iron (MI) 

AC Ammeter 
0 - 2 .5 /5 A MI ammeter educational type 
housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer & anti parallax mirror, quick response 

Confirming to IS standards 
8 0 -15 /30A Portable Moving Iron (MI) 

AC Ammeter 
0 - 15/ 30A MI ammeter educational type 
housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer anti parallax mirror, quick 

response Confirming to IS standards 
9 0- 1V Portable Moving Coil (MC) DC 

Voltmeter 
0 - 1 V MC Voltmeter Educational type housed 
in bakelite case with knife Edge Pointer & 
anti parallax mirror, quick response 
Confirming to IS standards 


2 


List of Items 


Items with Specifications 


Quantity 
(Nos .) 


No . 


(3) 


6 


10 


1 0- 1 mA (milli) Portable Moving Coil (MC) 

DC Ammeter 
0 - 1 mA (milli ) MC ammeter educational 
type housed in bakelite case with knife 
Edge Pointer & anti parallax mirror, quick 
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6 


100 -15 / 30V Portable Moving Coil (MC) DC 

Voltmeter 


3 


0 -15/ 30V MC Voltmeter Educational type 
housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer & anti parallax mirror, quick response 
Confirming to IS standards 
0 - 125/250V Portable Moving Coil (MC) 
DC Voltmeter 


11 


6 


0 -125 /250V MC Voltmeter Educational type 
housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer & anti parallax mirror, quick response 
Confirming to IS standards 


5 


12 


0 -250/500V Portable Moving Coil (MC ) DC 
Voltmeter 


3 


3 


0 -250/ 500V MC Voltmeter Educational type 
housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer & anti parallax mirror, quick response 
Confirming to IS standards 


16 0 - 125 /250V, 2 .5 /5A1 Ø LPF Wattmeter 

0 -125 /250V, 2 .5/5A 0 .2 pf approx with 

Bakelite housing. Accuracy Class 1.0 % 
17 0-250/500V, 2.5/5A1 Ø LPF Wattmeter 

0 -250/500V , 2.5/5A 0.2 pf approx with 

Bakelite housing . Accuracy Class 1.0 % 
18 0- 250 /500V , 5/ 10A1 Ø LPF Wattmeter 

0 -250 /500V, 5 /10A 0.2 pf approx with 

Bakelite housing . Accuracy Class 1.0 % 
190-75 /150, 5 /10A1 Ø UPF Wattmeter 

0 -75 /150, 5 /10A with Bakelite housing . 

Accuracy Class 1.0 % 
200 - 125 /250V, 2.5 /5A1 Ø UPF Wattmeter 

0 - 125 /250V, 2.5 /5A with Bakelite housing. 

Accuracy Class 1.0 % 
21 0 -125 /250V , 5 /10A1 Ø UPF Wattmeter 

0 -125 /250V, 5/ 10A with Bakelite housing . 
Accuracy Class 1.0 % 
0 -250 /500V, 5 /10A1 Ø UPF Wattmeter 
0 -250/500V, 5/ 10A with Bakelite housing . 

Accuracy Class 1.0 % 
23 0 -250 /500V , 10 /20A1 Ø UPF Wattmeter 

0 -250 /500V, 10 /20A with Bakelite housing. 

Accuracy Class 1.0 % 
24 Digital Multimeter — DC Voltage - 400m 

V - 1000V AC Voltage - 400m V - 750 V 
DC -Current - 400 A - 10A AC Current 
4004A - 10A , resistance, capacitance , 
frequency and temperature measurements. 
Diode , transistor, continuity tests, 
automatic and manual range selection . 
Auto power off , overload protection , 
shock proof protection . 
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0 - 15 /30V Portable Moving Iron (MI) AC 
Voltmeter 


6 


0 -15 /30V MI Voltmeter Educational type 
housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer & anti parallax mirror, quick response 
Confirming to IS standards 
0-75 /150V Portable Moving Iron (MI) AC 
Voltmeter 


6 


14 


3 


10 


0 -75 /150V MI Voltmeter Educational type 
housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer & anti parallax mirror, quick response 

Confirming to IS standards 
15 0 -250 /500V Portable Moving Iron (MI) AC 

Voltmeter 


3 


0 - 250/500V MI Voltmeter Educational 
type housed in bakelite case with knife Edge 
Pointer & anti parallax mirror, quick response 
Confirming to IS standards 


Government College of Engineering, 
Kannur. 


(Sd .) 
Principal. 


